$. BA 


Dr inz. Stanislaw 


FIERTAK 


NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS, SYN I BRAT 


przezywszy lat 34, po krótkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zmart dnia 7 pazdziernika 1981 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 14 października br. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA Z DZIECMI I RODZINA 


